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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 825 

13 Δεκεμβρίου 2013 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. Διακήρυξης 36/13 

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Υλικών Υπο¬ 
στήριξής Ηλεκτρομηχανών ΜΤυ 8ν 396 για υπογραφή 
Συμφωνίας Πλαίσιο Π/Υ 335.000,00€ (Ανευ ΦΠΑ 23%) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/01/14 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00, στα Γραφεία της Ανωτάτης Επι¬ 
τροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρρηγοπούλου 2, Πλα¬ 
τεία Κλαυθμώνος. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 
27/01/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και μέχρι ώρας 12:00. 

Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά στο τηλ. 
210-3368630. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ., 
την 05-12-2013. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης 
θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες από τα 
γραφεία της ΑΕΠ τηλ. 210-3368630. Το τεύχος της Δια¬ 
κήρυξης χορηγείται με την αντικαταβολή 15 ευρώ 

Με εντολή Διοικητή 

Ο Διευθυντής Προμηθειών 
Ν. ΜΑΝΤΑΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 5094/58990 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την υπ’ αριθμ. 5093/ 
58988/11-12-2013 απόφαση, προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό 
Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χα¬ 
μηλότερη τιμή σε ευρώ, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, για 


την προμήθεια Υγρών Καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη κίνησης αμόλυβδη) και λιπαντικών 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχη¬ 
μάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
στο Νομό της Λέσβου ως εξής: 

α) Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ποσότητας: 54.000 
λίτρων για τα μηχανήματα έργου και οχήματα προϋπο¬ 
λογισμού: εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(75.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%. 

β) Προμήθεια βενζίνης κίνησης αμόλυβδης ποσότητας: 
12.000 λίτρων για οχήματα προϋπολογισμού: είκοσι χι¬ 
λιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (20.424,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%. 

γ) Προμήθεια λιπαντικών ποσότητας: 800 λίτρων και 
100 κιλών γράσου προϋπολογισμού: τριών χιλιάδων 
εννιακοσίων ευρώ (3.900,00€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 16%. 

Προσφορές γίνονται δεκτές και για το σύνολο των 
υπό προμήθεια ειδών και ξεχωριστά για το καθένα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 16/01/2014, ημέρα της 
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή, στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Θεοφράστου 16 και 
Αλκαίου Μυτιλήνη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσ¬ 
σάρων ευρώ (99.924,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
16%. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. των 
επιμέρους ή συνολικά υπό προμήθεια ειδών. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία 
μας, Θεοφράστου 16 και Αλκαίου Μυτιλήνη, μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, (ήτοι 
Τετάρτη - 15/01/2014) ταχυδρομικούς, αυτοπροσώπως 
ή δια πληρεξουσίου σε σφραγισμένο φάκελο έως την 
14η μεσημβρινή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από 
την υπηρεσία μας αντίγραφο της διακήρυξης προκει- 
μένου να λάβουν γνώση για το διαγωνισμό. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά στο είΐθ νννννν. 
ρναίραίου.οον,ρΓ και συγκεκριμένα στη θέση «Διαγωνι¬ 
σμοί». Η δαπάνη της δημοσιεύσεως βαρύνει τον/τους 
αναδόχους. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 
2251353600 και 53603 Φακή Αλέξανδρο. 

Μυτιλήνη, 11 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθμ. 119293/44915 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και Επι¬ 
σκευή - Συντήρηση - Βελτίωση κτηριακών εγκαταστά¬ 
σεων εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας Κρήτης, 
5° Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- 
Β' ΦΑΣΗ (Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού)», με προϋπο¬ 
λογισμό 600.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 483.766,03 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) μέχρι τις 20-12-2013 από τα γραφείο 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, οδός Λασσαίας ΙΑ, 
Ηράκλειο Κρήτης, Πληροφορίες: Νικ. Τζανιδάκης, Τηλ. 
2810 529117 ΡΑΧ: 2810 529127-529125 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-12-2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγορία Ηλε- 
κτρομηχανολογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.676,00 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 210, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 273372 

0 Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 09/01/2014 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00-10.30 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρα¬ 
σιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/ 
νου Παλαιολόγου 9,1ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών 
και Αποθηκών θα διεξαχθεί Ανοικτός Τακτικός διαγωνι¬ 
σμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε 
ευρώ κατά άρθρο για την προμήθεια Χημικού Υλικού 
(αντικολλητικό υγρό, απορρυπαντικό υγρό δύσκολων 
ρύπων και οσμών, αντιγκράφιτι υγρό, ταμπλέτες για 
συντριβάνια, υγρό βακτηριοστατικής και αλογόνου 
δράσης για συντριβάνια, διάλυμα υποχλωριώδους να¬ 
τρίου) για τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες της Δι¬ 
εύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 147.596,93 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά και εντός ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, με δαπάνη του προμηθευτή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προ¬ 
μηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου 
Παλαιολόγου 9,1ος όροφος, 

τηλ.: 210 5245828 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευ¬ 
τή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του 
Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009). 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


Αριθμ. 273611 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 20/12/2013 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30-11.00 π.μ. ενώπιον της 
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αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρα¬ 
σιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/ 
νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθει¬ 
ών και Αποθηκών θα διεξαχθεί Πρόχειρος μειοδοτικός 
διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής κάδων-καλαθίων απορριμμάτων (πλαστικά 
σκέπαστρα για κάδους απορριμμάτων 1100 ΙϊΙ, μαντεμέ- 
νια καπάκια με δυο σταχτοδοχεία για τους οκτάγωνους 
επιδσπέδιους κάδους, εσωτερικοί κάδοι από γαλβανι- 
σμένο χαλιβδόφυλλο για τους οκτάγωνους επιδαπέδι- 
ους κάδους) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριό¬ 
τητας και Ανακύκλωσης, με σφραγισμένες προσφορές. 

Προϋπολογισμού: 73.774,63 € συμπεριλαμβανομένου 
τοις Φ.Π.Α. 23%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης της προμήθειας ή του ενδεικτικού 
βάση των προσφερόμενων ειδών και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 
θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο της διακήρυξης αυ¬ 
τής. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν τιμές 
συμπληρώνοντας τον προϋπολογισμό προσφοράς της 
μελέτης, Η παράδοση για το οικονομικό έτος 2013 θα 
γίνει τμηματικά εντός (60) ημερολογιακών ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης ενώ για την πίστωση του 
έτους 2014 η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
έως τις 30/04/2014. Η παράδοση των υλικών θα γίνει 
στις αποθήκες του Δήμου, Αγ. Άννης και Σαλαμινίας 20 
περιοχή Ελαιώνα, σε ημέρα και ώρα που θα υποδειχτεί 
από την αρμόδια Διεύθυνση και η παραλαβή θα γίνει 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπο¬ 
ρούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση 
Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/ 
νου Παλαιολόγου 9, τηλ.; 210 52.23.142 κάθε εργάσιμη 
μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον Προμηθευτή. 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


Αριθμ. 274658 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι την 09/01/2014 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00-10.30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας τρι¬ 
μελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου 
Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 
9,1ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών θα 
διεξαχθεί Ανοικτός Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, 
για την προμήθεια 510 κυτίων σήψης (πλαστικοί κάδοι 
κομποστοποίησης) 300 II -400 II, για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού: 79.660,83 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τρά¬ 
πεζας. 

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική και 
εντός εβδομήντα (70) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές του 
ζητούμενου είδους. 

Ο προμηθευτής δε χρειάζεται να προσκομίσει δείγμα, 
μόνο αν και εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
αξιολόγησης. 

Οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστο¬ 
ποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστικού 
οίκου, της διεθνούς σειράς 180 9001, καθώς και σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 180 14001, από επί¬ 
σημα γραφείου ελέγχου. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Προ¬ 
μηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου 
Παλαιολόγου 9 Κωνσταντινιάκου Αντα τηλ.: 210 5223142, 
5228464, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον Προμηθευ¬ 
τή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του 
Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Αριθμ. 10144 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου και 
των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης: 

α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Εμπορίου Δράμας 
και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

β) για τα ελαιολιπαντικά, την χαμηλότερη τιμή, όπως 
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 203.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου 
Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 08η 
Ιανουάριου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ. 
(Λήξη Αποδοχής Προσφορών). 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την 
ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί 
στις 15η Ιανουάριου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα 
και στον ίδιο τόπο. 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσό¬ 
τερες ομάδες της προμήθειας για την συνολική όμως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται 
υπέρ του Δήμου Παρανεστίου για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (με Φ.Π.Α.) της εκάστοτε ομάδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ. 66 035, αρμόδια υπάλλη¬ 
λος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, 
ίαχ: 2524350151, θ-πιαίΙ: πιΙίη3ί<ί@γ3ίιοο.9Γ, καθώς και από 
το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 
Παρανεστίου: νννννν.ραΐ'αηθεΐί.ρΐ'· 

Παρανέστι, 10 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ17/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) Συστή¬ 
ματος Λιθοτριψίας (συμπεριλαμβανομένων κτιριακών 
επεμβάσεων), Περιγραφή ΟΡ\Λ Λιθοτρίπτης, Κωδικός 
Αριθμός: 33153000-7, προϋπολογισμού 2.272.039,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
την Χαμηλότερη Τ ιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο νννννν.αΙΙΙΚοηΐΊοερίΙεΙ.ρη καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 
2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 14η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ορίζεται η 17η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


Ο) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ16/11 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού καρδιολογι¬ 
κής ερεύνης (Περιγραφή ΟΡΪΛ Καρδιοαγγειογραφικές 
συσκευές, Κωδικός Αριθμός: 33123220-6) προϋπολογι¬ 
σμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τ ιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο νννννν.3ΐίίΚοηΙιθ3ρίΐ3ΐ.9Γ, καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 13η Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 13η Φεβρουάριου 2014 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 14η Φεβρουάριου 2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ15/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την προμήθεια Καθετήρων 
Ουρήθρας Διάφοροι (Κωδικός Αριθμός στο Οοπιπιοη 
ΡΐΌουΓβιπβηΙ νοοαόυΙαΓγ: 33141641-5) προϋπολογισμού 
197.857,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. 
Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη 
σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγω¬ 
νισμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών 
του Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
και κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε¬ 
ρωθούν από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο νννννν.αΙΙίΚοηΐΊοερίΙαΙ.ρΐ' καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 
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Ημερομηνία αποστολής της παρούσης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013. και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 
2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 11η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ορίζεται η 12η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ19/11) 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια διαφόρων ει¬ 
δών διατροφής (Περιγραφή ΟΡ\Λ Διάφορα προϊόντα 
διατροφής, Κωδικός Αριθμός: 15800000-6), προϋπο¬ 
λογισμού 387.340,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση 
που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα 
έτος. Το Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει 
τη σύμβαση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της 
σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο \Λ/νν\Λ/.3ΐΙίΙ<οηΐΊθ5ρίΐ3ΐ.9Γ. καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 
2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 18η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ορίζεται η 19η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00. 

Τ α έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ18/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση τεσσάρων (4) ανελκυστήρων μολυσματικών 
(Περιγραφή ΟΡν: Ανελκυστήρες, Κωδικός Αριθμός: 
42416100-6), προϋπολογισμού 333.000,00€ συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 
Χαμηλότερη Τιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο \ΛΛ/ννν.3ίϋΙ<οηΐΊθ3ρίΐ3ΐ.ς|ΐ', καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 17η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 
και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η 18η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ14/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) 
φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών Ο-ΑΠΜ 
(Περιγραφή ΟΡ\Λ Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής. Κωδι¬ 
κός Αριθμός: 33124200-7) προϋπολογισμού 400.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης 
την Χαμηλότερη Τ ιμή. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο \ΛΛ/ν\Λ/.3ΐίίΙ<οηΐΊθ3ρίΐ3ΐ.ς|ΐ', καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 
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Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Ιεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 
2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 10η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού ορίζεται η 11η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

(14) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ20/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια Βελονών αναι¬ 
σθησίας (Περιγραφή ΟΡ\Λ Βελόνες αναισθησίας. Κω¬ 
δικός Αριθμός: 33141321-6), προϋπολογισμού 285.671,43€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης 
την Χαμηλότερη Τιμή. Η σύμβαση που θα συναφθεί με 
τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το Νοσοκομείο 
δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση για χρο¬ 
νικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο νννννν.αΙΙίΙκοηΙτοερίΙαΙ.θΓ, καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δη¬ 
μοσίευσης αυτής στο Ιεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 
2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 19η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού ορίζεται η 20η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


(15) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ21/11 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλ- 
μολογικού υλικού (Περιγραφή ΟΡ\Λ Ιατρικά αναλώσι¬ 
μα. Κωδικός Αριθμός: 33140000-3), προϋπολογισμού 
1.602.512,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τ ιμή. Η σύμβαση που θα 
συναφθεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το 
Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβα¬ 
ση για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και 
κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
στο νννννν.3ΐίίΙ<οηΙιθ3ρίΐ3ΐ.9Γ, καθώς επίσης και από τους 
επίσημους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια» 
και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2013 και ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2013. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 20η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 
και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 
21η Φεβρουάριου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ09/11 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήμα¬ 
τος αδιάλειπτης λειτουργίας ΙΙΡ5 για τις ανάγκες αιθου¬ 
σών στεφανιογραφίας (Κωδικός Αριθμός στο Οοπιιποη 
ΡΐΌουΓΘΓηβηΙ νοοθόυίβι-γ: 31430000-9) προϋπολογισμού 
100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα συ¬ 
ναφθεί με τον προμηθευτή θα έχει διάρκεια ένα έτος. Το 
Νοσοκομείο δύναται μονομερώς να παρατείνει τη σύμβαση 
για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού 
διατίθεται από 13 Δεκεμβρίου 2013 εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστη¬ 
μιακού Γ ενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20€ Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την επίση¬ 
μη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο νννννν.ΒίΜοηΐΊοερίίβΙ.ρΐ' 
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καθώς επίσης και από τους επίσημους ιστοτόπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια» και του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημε¬ 
ρίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζε¬ 
ται η 13 Δεκεμβρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 3η Φεβρουάριου 2014 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00 και ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού ορίζεται η 4η Φεβρουάριου 2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. Δ04/11 

Ανακοίνωση για το δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για 
την προμήθεια τεσσάρων (4) Συστημάτων αναπνευστή¬ 
ρων αυτομάτων με αριθμό διακήρυξης Δ04/11 και Α.Δ.Α. 
ΒΛΛ 44690ΩΔ-ΟΗΛ. 

Σε συνέχεια της από 4 Οκτωβρίου 2013 δημοσίευσης 
του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) Συστη¬ 
μάτων Αναπνευστήρων Αυτόματων (Κωδικός Αριθμός 
στο ΟοπίΓηοη ΡΓΟουτοητοπΙ νοοοόυίοτγ: 33195110-7) 
προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ανακοινώνει ότι παρατείνεται η 
προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής προσφορών και 
μετατίθεται από της 12/12/2013 και ώρα 14:00 στις 
27/01/2014 και ώρα 14:00. Αντίστοιχα, μετατίθεται η ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από 13/12/2013 και 
ώρα 10:00 στις 28/01/2014 και ώρα 10:00. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

Ημερομηνία αποστολής της μετάθεσης της ημερομη¬ 
νίας λήξης υποβολής των προσφορών και της ημερο¬ 
μηνίας διενέργειας του διαγωνισμού στο τεύχος Διακη¬ 
ρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ορίζεται η 
13η Δεκεμβρίου 2013. 

Το πλήρες τεύχος διακήρυξης του εν λόγω διαγωνι¬ 
σμού διατίθεται ήδη από τις 4 Οκτωβρίου 2013 εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες 12:30-14:00 από το Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» και κοστίζει 20€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου στο \Λ/\Λ/\Λ/.αΙΙίΙ<οηΐΊθ5ρίΐ3ΐ.9Γ. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολο¬ 
γισμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 11 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


(18) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«Η ΕΛΠΙΣ» 

Αριθμ. 16460 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» προκηρύσ¬ 
σει διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης 
των χώρων του Νοσοκομείου, για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου για ένα έτος, προϋπολογισθείσας συνο¬ 
λικής δαπάνης 120.232,08 € συμπεριλαβανομένου Φ.Π.Α., 
(150.290,10 € συμπλεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με χρήση 
τρίμηνης παράτασης) με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16452/4090 
διακήρυξη. 

ΑΑΑ.: ΒΛΓΩ46904Ν-ΕΝΛ 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17/01/2014 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 11:30 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης 
του Νοσοκομείου οδός Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι, 
Αθήνα Τ.Κ. 11522. 

Η διακήρυξη διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 
και μέσω των διαδικτυακών τόπων «βί.άίανρθώ.ρον.ςιΐ'» 
και νννννν.θΙρίε.ρΓ. 

Δεν θα διατίθεται έντυπη μορφή λόγιο του ογκώδους. 

Πληροφορίες από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. -14:00 μ.μ. 

(τηλ: 213 2039136) 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προ¬ 
κηρύσσει την παρακάτω Διαγωνιστική διαδικασία Δια¬ 
πραγμάτευσης με δημοσίευση βάσει του άρθρου 24 του 
Π.Δ. 60/2007, που θα γίνει στα Γ ραφεία του (Βασ. Σοφίας 
114-Αθήνα) με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων 
προσφορών, την 16/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 
π.μ. για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών 
Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, για χρο¬ 
νικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικής προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσες τη χαμηλότερη τιμή 
(Φ206/2013 Διαπραγμάτευση). 

Η ανάδοχος εταιρεία, που θα προκύψει από την ανω¬ 
τέρω διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τη 
σύναψη και υπογραφή σχετικής σύμβασης διάρκειας δύο 
(2) μηνών, θα παράσχει τις συμβατικές υπηρεσίες της 
έως και την ανάδειξη νέου αναδόχου από τον Ενιαίο 
Διαγωνισμό που διενεργείται με φορέα εκτέλεσης το 
Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» στα πλαίσια εφαρμο¬ 
γής του Π.Π.Υ.Υ. 2011. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του 
Ενιαίου Διαγωνισμού, η ισχύς της σύμβασης υπ αριθμ. 
Φ206/2013 θα διακοπεί αυτομάτως και αζημίως για το 
Νοσοκομείο. 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. 
μέχρι 13.00μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Βασ. Σοφίας 114 
Αθήνα τηλ. 213 2088715 και στην ιστοσελίδα του νοσοκο¬ 
μείου \/ν\Λ/\Λ/.ΝρροοΓ3ΐίο.ς|Γ στον σύνδεσμο «Διαγωνισμοί- 
Διαπραγματεύσείς». 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2013 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ¬ 
ΔΡΑ» ύστερα από: 

Α) Την υπ’ αριθμ. 13339/20-5-13 (αριθμ. πρωτ. Νοσ. 7029/ 
29-5-13) έγκριση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τον 
ορισμό φορέα του διαγωνισμού. 

Β) Την υπ’ αριθμ. Συν. 16η/20-6-12 (θέμα Ιο) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 25323/21-10-2013 (αριθμ. πρωτ. Νοσοκ. 
15399/5-11-13) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια ενός καρδιοαγγειογραφικού συγκρο¬ 
τήματος για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού τμήματος. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προ¬ 
σφορά. 

Η πιθανή δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο πο- 
σόν των 486.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4-2-14 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10.30 π.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 13-12-2013. 

Διαδικτυακάς τόπος (ννοό είίο) του Νοσοκομείου νννννν. 
όθδρ-3ΐθΧ3ΠόΓ3.9Γ για την παραλαβή της διακήρυξης 
ΔΩΡΕΑΝ. 


Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 π.μ.-14.00 μ.μ.) όπου 
θα πρωτοκολλούνται. 

Η Αναπληρώτρια Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην υπ’ αριθμ. 2502/15-11-2013 Διακήρυξη Δημόσιας 
Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρει¬ 
ας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 802/06-12-2013 
(τ.Δ.Δ.Σ.) στη σελίδα 6398 στην Β' στήλη, στον στίχο 29 
εκ των άνω ή άλλως στην παράγραφο 15 διορθώνεται: 

Το εσφαλμένο: «14-01-2013», 

στο ορθό: «14-01-2014». 

(Από την Περιφέρεια Αττικής) 

-♦- 

( 22 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην περιληπτική προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης 
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαχείρισης όμβριων 
απορροών και αποχετευτικού δικτύου του Λιμένος Θεσ¬ 
σαλονίκης» της ΟΛ.Θ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
802/6-12-2013 (τ.Δ.Δ.Σ.) να διορθωθούν τα εσφαλμένα: 

1. Στην παράγραφο 3, 

Το εσφαλμένο: «07/01/2013», 

στο ορθό: 07/01/2014 

2. Στην παράγραφο 4, 

Το εσφαλμένο: «15/01/2013», 

στο ορθό: 15/01/2014. 

(Από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Ανώνυμη Εταιρεία) 
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